THS. ANGELLSGT 




Nr. 1 Klasse - 

3 C 

5 

7 

9 

10 a C 
10 b 

13 G 
1*f 

15 
16 

17 
18 

19 

21 
2*f 
26 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Thftnias An jcre lis ct < nr 

■Jult lUUUiuS A|lgC 1X0 gl*, lir- • 

Betegnelse Slakter Solbergs gård 








Eier 1970 Solberg f Reidun 

Takst kr 90 000 Areal tamt 1 k7 m* bygninger 

Bruk Slakte forretning, kontor 


rn» 






Oppført tidligst 1 ti 4 1 senest 




omkring 1841 




KJl NT 

Siste brann 1 o^- 1 Tidligere branner 




ANTATT 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 






Plan type 








Hovedmål 10 X 7,5 


Etasjer 2 







Grunnmur Tegl, puSSe t 

Vegger Tømmer, liggende panel 



Tak 



Sal tak f skifer, gesimskasse 
på konsoller 



Kjeller 

Under hele 



- 2,5 m dyp 



-. — 



Eksteriør Ca. 1890. 1 .etg* j beskjeden butikkfasadé . Hor.band ovei 1 
vinduer. 2. etg. T-pos tvinduer med kannelert omr . , 
tympanonf elt . 

interiør Fint tak i forretningen. 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1895 Påbygd i høyden (?) Grue revet, ny pipe, større butikk- 
lokale. Kjeller utgravd. Fløy langs Apotekerveita ny- 
bygd i mur. 

1903 Uthus utvidet inn på matr. nr. 3 

1906 Fryserom i mur mot gården 

1972 Pipe revet, butikken utvidet. 



Tegninger, oppmålinger 

1893 planer, snitt, fasade av fløy langs veita. BA 

1895 planer, snitt, fasade. BA 

1903 grunnriss t.etg. nr. 1 og nr. 3. BA 

1906 plan t.etg. snitt. BA 

1972 plan 1 .etg. BA r __„ 

Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Dominerende 



Vedlikeholds! i Istand A 
Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdermg B 

Miljøvurdering B 



Prioritering 



Dato 27*8.75 
Sign L.F. 



—ta- 



Gate Thomas Ange Ils gate 


nr 


1 




Eldre bilder 


Foto 


I 




Litteratur 








Kilder 
















Tidligere bygning 
brent /re v et 




• 




Kultur-, personalhistorie 


- 


i 

På 




Reaulerinasolan 

■ m *J mm P V IIP' -mJ V P %m W P 

Til hinder 
for bevaring? 








Fremtidige planer 

• 






i 











ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Thomas Annelis ffate nr T 
Betegnelse 


Eier 1970 Kaarbø | J onas 

Takst kr. 1 80 000 Areal tomt 183 *\\ bygninger 1^5»Si J 

Bruk Forretning, kontor 


Oppfort 1906 tidligst senest 


omkring 




tue ut 

Siste brann Tidligere branner 




AUX AU 


Byggherre Jonas Kaarbø 

Arkitekt Aug. Albert san 


Oppr bruk butikk t 


bolig 


PJantype 






Hovedmål 11x10 


Etasjer 




Grunnmur Tegl, pusset 
Vegge r ^ u sset mur 


Kjeller 

Under hele - 3 


ro dyp 


Tak Saltak, skifer, midtark 






Eksterior Symmetrisk jugendf asade . Byggherrens navn i puss over 
port. Smijernsport og balkongrekkv , Innfelt relieff i 
3* etg. 

intener Moderne 


Gårdsplass, 
Uthus 






Ombygging 

1916 Buete butikkvinduer skiftet til rektangulære. 


Tegninger, oppmålinger 

1 906 originaltegninger • BA 

■ 








ønskelige forandringer 






Omgivelser 




VedlikeholdstNstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


A 
A 
A 
A 




Priori*ering 

m 


C 




Dato 26.8.75 
Sign L . F • 





Gate 


Thomas Ange lis gt « 


nr 


Eldre bilder 




Foto 

- - . 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent revet 



Kultur-, personal historie 



II. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





tøfl .tøfl 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Thoma s Ange lis gate nr. 5 

Betegnelse 


Eier 1970 Brødrene Doblaug A/S 

Takst kr. kOO 000 Areal tomt 38%> bygninger 

Bruk Forre t 11 irisr . kontor* bo liff 


nr 


Oppfart 1913 tidligst senest 


omkring 


KJtNl 

Siste brann Tidligere branner 




oy y y nei i c 
Arkitekt 


Oemr taruk hut ikk b 0 1 iff 


Plantype 


i 


Hovedmål Ik X 11,5 


Etasjer U 


Grunnmur 

Vegger PUS se t mur 


Kjeller 

Under hele - 2,5 m dyp 


Tak Sal tak med midtark, skifer 




Eksteriør Symmetrisk fasade med karnapp i 3* og 4 , etg # Enkel 
ornament ering (nasjonalromantisk) på karnapp og over 
vindusfelt 2* etg- 1. etg. modernisert. 

interiør Modernisert * 


Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 


■ 


Diverse ombygginger . 

■ 




Tegninger, oppmålinger 




1902 planer, snitt, fasade av tidl. bygning. BA 
1952 plan 1. etg. BA 

Original tegninger 1913 mangler. 


Tegninger 1902 av tidl, gård gir 
typisk eksempel på forandring av 
fasadeutstyr fra empire til 1 900- 


ønskelige forandringer 

1 


talls * 

■ 


Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkrtekturvurderlng B 
Miljøvurdering B 




Priori*ering 




Dato 27.8.1975 
Sign L.F. 



Gate Thomas Ange lis gt. 



Eldre bilder 



nr. 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/ revet 



Kultur-, personalhistorie 



Regjeringsplan 
Til hinder 
før bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Thomas Ange lis gate 

Betegnelse 



nr. 



Eier 1970 Daaland, Arthur 

Takst kr. 190 000 Areal tomt 381 m* bygninger 

Bruk Forretning 



nr 



Opptart 

KJENl 

Siste brann 1841 



tidligst 



18^1 



senest 



omkring 



AHtAf T 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



Oppr. bruk 



Plantype Opprinnelig midtgang med trapp mot grue. 



Hovedmål 


12,5 x 6 


Etasjer 2 


Grunnmur 


Pusset 


Kjeller 


Vegger 


Tømmer f liggende panel 


Under hovedbygn. og bak- 
' gård 


Tak 


Saltak, tegl, gesimskasse 





Eksterior Fasade stort sett modernisert, men med bibehold av 
profilert vindteDmramming i 2* etg. og panel mellom 
vinduer * 

Inteher Modernisert» 



Gårdsplass, Støpt 

Uthus Bakbygning i mur 

Ombygging 

1909 Ny bakbygning av mur, 

1922 Reparasjon etter brann. Midtgangs trapp fjernet. 

Fa s aden f or andre t , 
1950 2 butikklokaler slått sammen til ett. Fasade endring, 
1952 Nytt lagerbygg i gården en etg. mur. 
1955 Bad og wc på loft. 

1969 Ombygging og modernisering av butikk. 2. etg. til butikk 
Ny-tt trapper om i betong, 

Tegninger, oppmålinger 

1909 planer, snitt, fasade. BA 
1922 fasade 

19^9 planer, snitt, fasade 
1952 plan 1 ,etg. 

1955 plan 2. etg, og loft, snitt. 

Ønskelige forandringer 



i øst svært domminer4 

ende . 



Vedlikeholds tilstand A 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering - 

Prioritering — 



Dato 27.8,75 

Sign L,F# 

■ 



f — 



Gate 



Thomas Ange lis gate 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 




Kilder 




Tidligere bygning 
brent /revet 

Ku I lur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 








Til hinder 








for bevaring? 








Fremtidige planer 


• 




■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Tir nma <s Anirp 1 1 o o-a 4- a nr Q 

Betegnelse 


Eier 1970 Trondh jerns Handelsstands Forening 

Takst kr. 100 000 Areal tomt 292 m* bygninger m 1 t 
Bruk Forretning» bolig 


Oppfort tidligst 18^1 senest 


omkring 1 8*f1 


KJIWT 

Siste brann 1 8k 1 Tidligere branner 


*NT*TT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Piantype 


> 


Hovedmål 9,5 X 8 


Etasjer 2 


Grunnmur Gråstein, pusset 

vegger Tømmer t liggende pane 1 

Tak Saltak, tegl 


Kjeller 

Under nordvestre hjørne, 
1,5 ai dyp 


Eksteriør 1 .etg* : Modernisert butikkfront . 2. etg. T-postvinduer , 
senempire omramming. 


Interiør 




Gårdsplass, G jennontk j ørse 1 til nabotomt 

Uthus 


i sør. 


Ombygging 




- Leilighetene utvidet med murfløy i gården* 
1900 Større butxkkvinduer, inntrukket inngang* 
1932 Ominnredning begge etasjer. Butikk i hele 1* etg.* 

gulvet senket til gatenivå. Gl. hvelvkjeller ødelagt. 


— ■ - — 

Tegninger, oppmålinger 

1900 plan 1 .etg. , snitt. BA 

1932 planer, snitt, fasade. BA 

■ 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkrtekturvu rdering C 
Miljøvurdering 


■ 


Prioritering - 

■ 




Dato 27-8.75 
Sign L.F. 



Gate 



Thomas Ange lis gate 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



1 ' / J 



Tidligere bygning 
brent /re vel 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 
Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Thomas Annelis gate nr, 10 


a 


Eier 1970 
Takst kr 
Bruk 


Riis , Andreas 
250 000 Areal tomt 36O m', bygninger nV 

Forretning f kontor ( £it +i u i* f 


Oppført 


tidligst 1 8^4 1 senest 


omkring 


Siste brann 1841 Tidligere branner 


AN Uti 


Byggherre 
Arkitekt 




Op pr bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer ^ 2 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset 

Antatt rabitsert tømmer 
kledd med glass panel 
Saltak med midtark, skifer 


Kjeller 


Eksteriør 
Interiør 


Gotisk inspirert fasade* 1. etg. moderne butikk. 

3- etg* vinduer med "glassmalerier", forgylt medaljong m/ 

glas s me s terme x-ke 1 gavl. 

Modernisert . 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1 867 protokollanmerkn. 

1881 Forandring 

1928 Forandring og tilbygg 

1930 Gårdsplassen overdekt 

1970 Modernisering av kjellerbutikken 



Tegninger, oppmalinger 

Mappe mangler i BA 









Ønskelige forandringer 




Bygningen 
teris tisk 
veita 


danner 
fond i 


en ka r ak - 
Apoteker- 










Omgivelser 








Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


A 
B 
B 
A 








Prioritering 


C 








Dato 27.8.75 
Sign L . F . 



Gate 



Thomas Ange lis gate nr - 10 a 



Eldre bilder Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/ revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Thomas Angells gt. nr, 1 0 b 
Betegnelse 


Eier 1970 Larsen, Arnt 0. 

Takst kr. 750 000 Areal tomt 478 m! bygninger 

Bruk Hotell, restaurant 


m 


Oppført 1904 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


É.^TA! T 


Byggherre L. Thornes Oppr, bruk Forre tningsgård t hot 
Arkitekt Joh- Osness , etter ark, Schous konkurranseutkast 


Plantype 




Hovedmål 22,5 x 


Etasjer ^ 


Grunnmur Tegl f pus s e t 
Vegger Tegl , pus se t 


Kjeller 

Under hele - 3 m dyp 


Tak Saltak med kobbhus 




Eksteriør "Flat" pussfasade, buete karnapper i øst og vest* 
Spinkel j ugend ornament ikk omkr. vinduer i k etg. 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

Tegninger 190h viser en fasade med rik jugendutsmykning , 
Enten er det ikke utført etter tegningene, eller skrelt 
av senere . 

Gjennomgått diverse ombygginger - 


Tegninger, oppmålinger 




190^ originalt egninger . BA 

tegninger til ombygginger. BA 




ønskelige forandringer 




Omgivelser Positive, spesielt 
motsatt side av gaten. 




Ved likeholds tilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkttekturvurdering B 

Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 2 7.8.75 
Sign L * F • 



Gate 


Thomas Ange lis gate 


nr - 10 b 


Eldre bilder 




Foto 









Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 

Fremtidig© planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Thomas Ange Ils gt* nr. 13 


Eier 1970 Hjelseth, Thorbjørn 

Takst kr. 1 80 000 Areal tomt 30k n\\ bygninger 
Drun f orre unuig ^ uuxig 




Oppfort tidligst l&ki senest 


omkring 1 Sk 1 


KJI Ni 

Siste brann 1 8k 1 Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 19x4+ lU X 6,5 


Etasier 2 


Grunnmur Pusset 

Vegger Tømmer, stående og liggende 
pane 1 

Tak Saltak, skifer, gesimskasse 


Kjeller 

Langs Ths* Ange Ils gt. 


Eksteriør 1,etg.; Moderne butikkf asade , 

2.etg.s Jevnt ford. T-postvinduer , senempire omr. 


interier Modernisert 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1892 Vestre del ombygd, ^-stensmur istedenfor bindingsverk 1 ,i 
Butikklokaler innredet. | 
- Hjørnebutikk utvidet. Stort vindu mot gaten. 
1 915 Ny trapp ved sørvegg * 

1923 Hjørnebutikk utvidet. Større vindus f elt. Gulvet senket. 


Tegninger, oppmalinger 

1892 plan 1.e tg. snitt. BA 
1915 plan tm og 2. etg. BA 
1923 plan l.etg., snitt, fasader, 


BA 




I 

Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurderrng B 
Miljøvurdering B 




Prioritering Q 




Dato 27.8.75 
Sign L.F. 



Gate 



Thomas Ange lis gt. 



nr. 



13 




Litteratur 



Kilder 



* 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REG JSTE R FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Thomas Ange lis gt* nr. 14 


Betegnelse 




Eier 1970 Sørensen f Bjarne 




Takst kr, 60 000 Areal tomt 1 2 W bygninger 




Bruk Forretning* bolig 




Oppført tidligst 1 8k\ senest omkring 


KJENT 


ANTAfl 


oiste orann i oi i Tidligere branner 




Byggherre 


Oppr. bruk 


a _■ _ tj. .1.1 

Arkitekt 




Plantype 


■ 


Hovedmål 7*5 x 9 


Etasier 2 + loft 


Aphmmhhv Pusset tee*] 


Kjeller 


Vegger Tømmer, stående panel 


under hele - 2*5 m dvu 

mm æ a mm m** - h & m^ m> m^ 1 n V _ J ■* ■ mm T 


T*it Sal tak * teerl ■ 2 delvis inn- 




trukne kobblms 




Eksteriør Modernisert 




Interiør 




Gårdsplass, 




Uthus 




Ombygging 




1 888 Kjeller utgravd. 


■ 


1915 Kobbhua (inntrukne ) 




1922 Oppdeling til to butikker, inn trukket inngang* 


19^5 Fasaden forandret, k T-pos tvinduer skiftet til 2 nye 


19^7 Skillevegg fjernet igjen f ny 


inngangsdør . 


1957 Dusj og wc i 2. etg* fløy. 

■ 




Tegninger, oppmålinger 




1915 plan og snitt loft, fasade. BA 


1912 planer» snitt* fasade - se nr. 18. BA 


1922 plan 1. etg. BA 




19^5 fasade. BA 




1957 plan 2. etg. BA 






ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Dominerende nabo i øst. 




Vedfikeholdstilstand A 




Antikvarisk tilstand Q 




Arkitekturvurderrng C 




Miljøvurdering - 




Prioritering . 




Dato 27.8*75 




Sign 



Gat© Thomas Ange lis gate 


nr, -j fy 




Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/ revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 



,u 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebvcioe I se 


Gate 


Thomas Angells gate nr 15 




□ talen nalfi* 

o ei eg neise 






Eier 1970 


Marius Sundnes 




Takst kr. 


1 80 000 Areal tomt 1 38 m* bygninger 


m' 


Bruk 


Forretning, bolig. 




Oppført 


tidligst 18^1 senest 


omkring 


*Jt NT 




Siste brann 


1 flu ; TiriliciPriP brann pt 

■ *m^r r ■ 1 lUMy^l C Ul Dill 11? 1 




Byggherre 


■ - - : 


Oppr. bruk 


Arkitekt 






Plantype 


Opprinnelig ^-r oms plan. 


■ 


Hoved mé i 


19,5x10 


Etasjer 2 


Grunnmur 


Pusset tegl. 


Kjeller 


Vegger 


Tømmerhus på hjørnet, mur- 


Under hele. 3 m dyp 


fløy langs gaten ■ Stående pane 


1/ 


Tak 


Saltak,tegl/ pusset kera- 






skifer. miske fliser 




Eksteriør 


1 . et . Moderne 






butikkf ront , 






2. etg. T-post vinduer , flat t profilert omramming. 


Interiør 


Modernisert. 




Gardsplass, 






Uthus 






Ombygging 


1865 


i 




1910 Kraftig ombygging. Tilbygg i mur langs gata. Butik- 




ker hele 1. etg. men empirepreg forsøkt beholdt. 




1963 Fullstendig ombygging 1. 


etg. Ett butikklokale , 




større vinduer f mo saikkf li ser . Ark . Lien og Risan. 


Tegninger, oppmålinger 1910 Planer , fasader endringsforslag (ikke utført' 




Ark. E.Guldahl 






1910 Planer, snitt , fasader, endringsforslag, 




Ark. J .Holmgren. 






1963 Planer , fasader. Ark. Lien og Risan. 






ønskelige forandringer 






Omgivelser 






Positive. 






Vedlikeholdstilstand A. 






Antikvarisk tilstand B . 






Arkitekturvurdering C . 






Miljøvurdering - 






Prioritering - 






Dato 27. 8. 75. 






Sign L-F. 



Gate 



EJdre bilder 



Ths.Angells gate "nr, 15 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Betegnelse 


i nonia s Ange x x s gci Lt; nr. i o 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Sivertsen, Helga S. 

80 000 Areal tomt 1 62 m 5 , bygninger 
Forretning, bolig 






Oppfort 


tidligst 1841 senest 




omkring 1 84 1 


KJÉNT 

Siste brann 


i o4 1 Tidligere branner 






Run aIid ~r p a 

Dyggnerre 
Arkitekt 




Hnnr Kri i Ir 




Plantype 








Hovedmål 


9.5 x 8 


Etasjer 


2 + loft 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Stein/tegl, pusset 
Tømmer p stående panel 

Saltak, tegl 


Kjeller 

Under 
2,5 m 


hele + fløy 
dyp 



Eksteriør 



Modernisert 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 



1863 

1902 Kjeller utgravd. Trapp flyttet ut i portrommet. 
1913 Gulv senket 1 .etg. f større butlkkvinduer . vegg fiytlet 
1958 Ny fløy i gården. 5 krysspostvinduer i 2 * etg. skif tet 

til 3 nye. Loft ominnredet fra skredderi til sove rom. 
1962 Butikklokalet utvidet. Større butikkvinduer , ny cør. 



Tegninger, oppmålinger 

1902 plan kjeller og 1 etg. t snitt, fasade BA 

1912 tegn. til ombygging, ikke utført. BA 

1913 plan 1.etg, f snitt, fasade. BA 
1958 planer, snitt, fasade. BA 
1962 plan 1 .wtg. , fasade. BA 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand C 

Arkifekturvurdering C 

Miljøvurdering - 



Prioritering 



Dato 
Sign 



27.8,75 
1> * F « 



Gate Thomas Ange lis gt. 


nr. 1 6 






Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 








Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 








Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


* 






Fremtidige planer 





II 








ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Ths. Angells gt. nr. 17 

Betegnelse 




Eier 1970 Einar Moe 

Takst kr. 50 000 Areal tomt 122 m * bygninger 1 1 5 m 1 
Bruk 


Oppfort tidligst 18^1 senast 


omkring 18^1 


Siste brann 1 84 1 Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


0p pr, bruk 


Plantype 


■ 


Hovedmål 0,5x15 


Etasjer 


Grunnmur 

Vegger Tømmer, stående og liggende 
panel 

Tak Saltak, betongstein. 




Eksteriør Modernisert * 




Interier 




Gårdsplass, 
; Uthus 




Ombygging 1?66 T _ post vindue r 2. etasje skiftet ti,l hele ruter* 
1971 WC i begge etasjer. 

- Høye butikkvinduer 1. etasje skiftet, Omramming 
fjernet. Nypanelt. Innvendig modernisering. 


Tegninger, oppmålinger Snitt, fasader BA. 




Ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurderlng C 
Miljøvurdering C 




Prtori*ering " 




Dato 27.8.75. 
Sig n L • F ■ 



Gate 



Ths.Angells gste rtr - 17 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



■ - — i 

Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Ths.Angells gate nr. 1 8 
Betegnelse 


Eier 1970 Jan Reimers 

Takst kr, 280 000 Area! tomt 226 m ? , bygninger 
Bruk r orreining» 


m 7 




Oppført tidligst 1841 senest 




omkring ^8k^ 


Siste brann 1 841 Tidligere branner 




■ftHT ATt 


Byggherre 
Arkitekt 


Op pr bruk 




Plantype 






Hovedmål 12,5*8 


Etasjer 


2 + lort. 



Grunnmur Pusset 

Vegger Tømmer , liggende panel 



Tak 



Saltak .skifer 



Kjeiier Under hele. 
2,5 m. dyp. 



Eksteriør Glorete mo 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 



1867,1872 

1880 Kjeller utgravd 
19 12 Forandring 
1914 Butikklokale delt i to. 

1937 Hele 1* etasje en butikk. Tidl . f asadeut styr ødelaglj. 
Gulv senket. 

1957 Utvidelse mot gården, ominnredning. Ny intern trapjj. 
^^6k Ombygging 2. etasje. Ny butikkfasade i glass* 
Påkli s tr e t — " tyrol e r" — reklamof asade ■ ■ 



Tegninger, oppmålingen 

1912 planer, snitt, fasade - 

16 og 14. BA 
191^ Planer, snitt BA. 
1937 planer, snitt, fasade. 
1964 Planer, snitt fasade. 



oppmålt sammen med nr. 



BA 
BA. 





ønskelige forandringer 








Skjemmende , 


fremmed 






eksteriør» 








Omgivelser 








Vedlikeholdstilstand 


A 






Antikvarisk tilstand 


C 






Arkrtekturvurdering 


C 






Miljøvurdering 


c 






Prioritering 


i 






Dato 27.8.75. 








Sign L.F. 







Gate 



Ths.Angells gate 



nr 



18 




Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
bre ni /rev et 



Kultur- t personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I. 



n HP Vi r»ma c A Tl /rp 1 1 cr cr "f" _ IQ 

oate 1 iioiiici iiii^ciis tS u • nr. 1 ^ 
Betegnelse 




Eier 1970 Sandberg, Kristian 

Takst kr. 1 60 000 Areal tomt 1 56 m > bygninger 

Bruk Forretning, kontor, bolig. 


m* 


Oppført tidligst ^ 84 senest omkring 


KJINT 

Siste brann 1841 Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 


t 


Hovedmål 9 $ 5* 1 0 


Etasjer 2+ loft. 


Grunnmur 

Vegger Tømmer, liggende panel. 


Kjeller 

Under gatehuset. 


Tak Sal tak med kobbhus, tegl. 




Eksteriør 1. etasje, moderne but ikkf asade . 

2. fl T-postvindu, flat prof omr. 


Interiør Modernisert . 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 1872 

1895 Kjeller under gatehuset. 
1932 Kobbhus. 

1936 Butikklokale ombygdmed ny fasade. 
1958 WC i 1. og 2. etasje. 

1962 Ombygging hele 1. etasje til butikk, også veithuset 
Gårdsplassen overdekt .Kontor i 2. etasje veithuset. 
Ny bu t ikkf asade. Ark. B j .Borger sen. 


Tegninger, oppmålinger 1895 Kjellerp lan BA 

1928 Planer, snitt " 
1932 Loftsplan, snitt, fasade " 
1936 plan 1 . etas je, snitt , fasade w 
1958 Planer " 
1962 Planer, snitt , fasade " 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering - 




Prioritering - 




Dato 27.8.75. 
Sign L.F. 



Gate 


Thomas Angells gt. 


nr 1 9 - 


Eldre bilder 




Foto 


Litteratur 






Kilder 

• 

■ 


Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Betegnelse 


Tns.Angells gt, nr. 1 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Johansen, Olaf N. 

1 2CP00 Areal tomt 165 m 3 , bygninger 

Forretning, kontor. 


m* 


Oppført 


tidligst 1 Sk 1 senest 


omkring 


HJENT 

Siste brann 


1 8<l 1 Tidligere branner 


AMT AT f 


Arkitekt 




Oppr bruk 


Plantype 




■ 


Ho ved mé I 


8,5x8 


Etasjer 2+ loft. 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. 

tømmer, stående panel. 


Kjeller 


Tak 


Sal tak , tegl , kobbhus . 


Under det meste av 
tomta . 


Eksteriør 


Modernisert. 


• 


Interiør 


Oppr. glasshimling i butikk, 


forøvrig modernisert. 


Gårdsplass, 
Uthus 


B 

■ 




Ombygging 


1895 Kjeller utgravd. 
1938 Butikken utvidet. 
19^+9 Fasaden modernisert. 

1953 Kjeller utgravd under gårdsplass WC begge etasj. 
1 96k Gårdsplass overdekt , div. ominnredninger • Veithuset 

helt ominnredet. 
1972 Butikken utvidet .Anmeldt baldakin over fortau. 


Tegninger, oppmålinger 1895 Plan 1. etasje og kjeller, sni 1 1 , fasader i s s , 

BA* 

1 909 n " M n " " " BA 
19^8 Planer og snitt av veithuset, BA 
1938 plan 1. etasje. BA 
19^9 Fasade BA 


\yyj pxaner 


ønskelige forandringer 



Omgivelser 


Vedlikeholdstilstand 


A 


Antikvarisk tilstand 


e 


Arkitekturvurderlng 




Miljøvurdering 


B 


Prion*ering 




Dato 2 7,8.75 


■ 


Sign L.F. 





Gate 



^ 2J. 



Etdre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re vet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Thomas Angells gt. nr. 2** N.Enkeltskillingsveita 

lagt til i 1927. 


nr • 1 , 


Eler 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Sørensen, Bjarne. 
2 50 000 Areal tomt 222 m\ bygninger 
Forretning, kafe. 






Oppført 


t.ditøst 1841 senest 


omkring 




KJENT 

Siste brenn 1 8*4 1 Tidligere brenner 






By agner re 
Arkitekt 




Oppr bruk bolig. 




Plantype 


Oppr* midtgangshus med trapp mot grue. 




Hovedmål 


11,5x7 + fløy. 


Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


pusset . 

tømmer, platekledd . 


Kjeller 




Tak 


saltak, tegl. 


under hele tomta. 
2,5 m , dyp • 




Eksterior 


modernisert • 






Interiør 


modernisert. 






Gårdsplass, 
Uthus 








Ombygging 


1863» 1 8 76. 

1927, kraftig ombygging. 1. etasje gulv senket. 

Ny klassistisk butikkf asade . 
1937 Kjeller under gårdsplassen 

1960-72 Fullstendig ombygging til butikk- og restau- 
rantlokaler* Ark.Bj .Borgersen. 


Tegninger, oppmålinger 1927 Opprinnelige planer, sni tt , fasader • BA 

Senere uttallige ombyggingstegninger, sist 1972. 


1927 Interessant eksempel på 
dyktig ombyggingsf or slag 
i klassistisk stil. 


Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Dominerende nabo i 


øst. 






VedlikeholdstNstand Å 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 








Prioritering ~ 








Dato 27.8.75. 
Sign L. F. 



Gate 



Thomas Angells gt. 



nr, 2h N« Enkel t skil lings ve i ta 



nr. 1 , Iri^t til i lyST/. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidig© planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



1 

Gate 


TVi f% m oe A y% et alle o- ra t' ^ nr ? r\ 




Betegnelse 






Eier 1970 


Olsen, Rolf 




Takst kr. 


50 000 Areal tomt 90 m= bygninger 


rn* 


Bruk 


Forretning, bolig 




Oppført 


tidligst 1841 senest 


omkring 


KJENT 




Siste brann 


1 8 k 1 Tidligere branner 




Byqqherre 




Oppr. bruk 


Arkitekt 






Plantype 




■ 


Hovedmål 


10 x 7,5 


Etasjer 2 


Grunnmur 




Kjeller 


Veqqer 


Tømmer, platekledning 


Under hele huset 2,5 m dyi 


Tak 

, — . 


Saltak, be tones tein 




Eksteriør 


Svært simpelt på lappet 




Interiør 






Gårdsplass, 






i Uthus 






Ombygging 






1869 






1916 


Store butikkvinduer 


* 


1 937 


Innredet butikk også på hjøn 


iev, dib a s tørre vmauer . 


19^6 


Wc i begge etasjer 




Tegninger, i 


oppmålinger 




1916 


planer, snitt, fasade. BA 




1937 


plan, fasade. BA 




19^6 


plan* BA 








Ønskelige forandringer 






Omgivelser 






Vedlikeholdstilstand C 






Antikvarisk tilstand C 






Arkitekturvurdering C 






Mi 1 revurder ina — 

1 ■ ■ H 1 J -KJ T k_d 1 V ^ I Pil U 






Prioritering - 






Dato 27-8.1975 






Sign L* F. 



Gate Thomas Angells g 


ate 


26 






Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 











Kilder 

i 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



